- FRANCISZEK CZAYKOWSKI 


Obywatel miasta Krakowa, 


przeżywszy lat 76, opatrzony Swiętymi Sakramentami, zasnął w Panu 


dnia 6 Listopada 1901 r. 
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Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Długiej L. 10, nastąpi w Piątek d. 8 Listopada b. r. 
o godzinie 3 po południu, na które pozostała rodzina zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych 
i pobożną Publiczność. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się w Sobotę dnia 9 Listopada b. r. o godzinie 8 rano, w kościele OO Reformatow, 


Zakład pogrzebowy „Pompes tunébres A. Szafrańskiego w Krakowie. W Drukarni „CZASU“ w Krakowie. 
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